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Сервис Ьаигазіаг 


Гарантийное обслуживание І_аига$іаг 


Мы рады познакомить вас с гладильной техникой швейцарского бренда І_аига5і:аг. Если Вам необходима консультация, пожалуйста, 
обратитесь к нам и наши менеджеры расскажут вам о всем модельном ряде гладильной техники, а также помогут определиться с 
выбором парогенератора или гладильной системы. 

Приобретая товар у нас Вы непременно можете произвести проверку его работоспособности при курьере, а также пакет необходимых 
документов - товарный чек, кассовый чек и гарантийный талон. 

Гарантия на парогенераторы и гладильные системы составляет - 12 месяцев со дня продажи. 


Негарантийный ремонт І_аига$іаг 


Наш сервисный центр ЬаигаЗІаг также осуществляет качественный негарантийный ремонт гладильной техники ЬаигаЗіаг. Стоимость 
обращения в сервисный центр составляет - 3500 руб. В эту стоимость входит полная диагностика гладильной системы или 
парогенератора, после которой Вам сообщается полная и достоверная информация о техническом состоянии аппарата. Забор техники у 
клиента в сервис и его последующая доставку обратно клиенту по Москве и Санкт-Петербургу — бесплатны. Диагностики производится в 
течение 5 рабочих дней. 

В случае необходимости мы предлагаем воспользоваться услугой срочной диагностики за 3 дня. Стоимость данной услуги составляет 
6000 руб. 

Диагностика необходима для проведения негарантийного ремонта техники. Без полного анализа состояния и выявления всех 
неисправностей технически сложного гладильного оборудования, его дальнейшая эксплуатация может стать небезопасной для 
пользователя и губительной для самой техники. 


БЕСПЛАТНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 


Наши специалисты перезвонят вам в течение 2 часов в рабочее время. 


Представьтесь, пожалуйста 


Ваш телефон 


ЗАКАЗАТЬ 


ПОИСК ПО КАТАЛОГУ 


Поиск товаров... 
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+7 (495) 544-2496 


г. Москва, Волгоградский проспект, д. 43 
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